E-BIKE H=REZEL_[L_=S5 


FUTURA COMPACT F8 aow 2.399,00 €* 


22.993,00 


Farbe gungrey 


Rahmenformen 
Zentralrohr 
24“ / 46 
20“ / 46 
Elektrischer Antrieb 
Motor Bosch Mittelmotor mit Freilauf Felgen DBM 1, Aluminum 
Ausführung Active Line Nabe (vorne) Shimano Acera 
Akku Varianten 500 Wh / 14 Ah | 400 Wh / 11 Ah Nabe (hinten) Shimano Nexus 8-Gang, mit Freilauf 
Lenker Metro Comfort, Aluminium 
FA ; Griffe Ergon 
Spezifikationen Vorbau Speedlifter® Twist, 140mm, mit A-Head Vorbau 
Rahmen Aluminium 7005 20"/24" Sattel Selle Royal Nuvola 
Gabel Rigid, Aerodesign Sattelstütze Patent, Aluminium 
Schaltung Shimano Nexus 8-Gang Pedale Aluminium, Faltbar 
Schalthebel Shimano, Drehgriffschalter Scheinwerfer Busch & Müller EYC IQ, 50 Lux LED 
Kettenradgarnitur FSA Metropolis Rücklicht Busch & Müller Toplight View 
Kette KMC Gepäckträger l-Rack, Aluminium Ş 
Bremshebel Magura Schutzbleche SKS, Kunststoff Artikel-Nummern 
Bremsen Magura HS-11, hydraulische Felgenbremse Ständer Aluminium, Hinterbauständer Räder Form RHcm Farbe Artikel 500 Wh Artikel 400 Wh 
Bereifung Schwalbe BIG APPLE 50-406/50-507, RaceGuard Pannenschutz Sonstiges Batterieschloss ABUS DT2 Plus 24 Zoll Zentralrohr 46 gungrey 26507246 26407246 
Speichen Niro, schwarz Gewicht XXX kg 20 Zoll Zentralrohr 46 gungrey 26507846 26407846 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


